БРЕСІҒІСАТІОМ СОМТКОІ. ОКАМІМС 


6.18 
РРМВВ ВЕАКІМО МІР ТКАМЕІ. РОЅІТІОМ 
201895 ВОВЕ (МЕСНАМІСДІ. АМО ЕІЕСТКІСА!)) 


МІМ МІБАЦСОММЕМТ 
БАМСОЕ >7% і Ф0.19 5НАҒТ ЕМСАСЕМЕМТ 
. ІМӘРЕСТІОМ НОГЕ 


МО. 28 АМ/С ТЕГІ. ОМ ІМ6ІЛ АТЕР ЕАР МВЕЅ Не А, т ЅРНЕКІСАІ ВОР ЕМО 
ІМ ТЕҒІ.ОМ ТУВІМС ОК ТАРЕ ЈАСКЕТ АӨ + - 29-1915 
8.5-9510МС е 0:1895 
МІМ МІЗАЦОММЕМТ 
БАМСЕ +6.5° 
ҮМІКЕӘ ТО ВЕ ВЕЅТКАІМЕРО АТ СОММЕСТОВ 
0.625 
ОРЕБАТІМС 
БАМСЕ 


СОММЕСТОК ТО МАТЕ МТН М934701 10-65  ШЕҒІСІЕМТ ТНВЕАО ТО РЕВМІТ 
+0.10 АОЈО5ТМЕМТ (АҒТЕК ІМТАШАТІОМ) 
ҮМТН МІМІМУМ 5НАҒТ ЕМСАСЕМЕМТ ОЕ 0.31 
(ОСКІМб РЕМІСЕ ТО ВЕ ЗОРРШЕР \МТН 
ТВАМРООСЕК 


ОАРТ МЕМООК АТЕВМАТЕ УЕМООВ 
РАВТ МИМВЕВ БЕЗСКІРТІОМ УЕМООК РАРТМИМВЕР АГТЕКМАТЕ УЕМООВ РАКТ МЫМВЕР МЕІСНТ 
Е4517-1 СОМТВОГ МОТІОМ ТВАМЅР”ОСЕВ ВЕЦ. НЕШСОРТЕВ 412-074-101-101 ООМСАМ ЕГЕСТВОМІСЅ 600-563 


М№ОТЕЗ: 
1) МАТЕБІЛІ: МА 
2) ЕІМІЅН: М/А ЕХТЕМО 
3) ТОГЕКАМСЕЅ: РЕВ АҚТ 051 018 ОМ.Е$5 ОТНЕКУЛЅЕ МОТЕР . 
4) ӘМІТ6: ІМСНЕ5 ОМ_Е55 ОТНЕКМІЅЕ МОТЕР МОМІМА!. ООТРУТ 
5) ВЕЕАК 6НАЕР ЕрСЕ6: 0.005 ТО 0.010 МАХ ҮЕІ 
6) ІРЕМТІЕІСАТІОМ: ІРЕМТІҒҮ РЕК О5І 044 6.1 
Т) МЕІСНТ: ЅЕЕ ТАВІЕ 
8) ТНЕ ОМТ ЅНАШ МЕЕТ ОЕЅІСМ№ АМО ЕМУІКОММЕМТЛІ. БЕСМІКЕМЕМТ6 ЅСНЕМАТІС 
ОЕ М. -Е-5400 ҒОБ. СПА ЕОМІРМЕМТ ЕХСЕРТ ТЕМР БАМСЕ 15 -54°С ТО +85°С. шылы ыы 
9) РЕКЕОКМАМСЕ КЕОШІКЕМЕМТ6: 
А. ЕЕСТКІСАІ. 
1. ТЕКМІМАІ. ВЕЗІЗТАМСЕ : 5К0 +10% АТ 25°С АМО 50% 
ВЕІАТІМЕ НОМІОІТҮ. МАХ. %15% ОУЕН ЕМТІВЕ 
ЕММУІВОММЕМТАІ. БАМСЕ. Шы Е Мал 
2. ІМОЕРЕМОЕМТ ММЕАБІТҰ: +.5% ОУЕК ОРЕБАТІМС КАМСЕ. ЅЕЕ ҒІСОБЕ 1 ЕІСОКЕ 1 
3. ВЕЅОШОТІОМ: ЕЅ$ЕМТІА Ү ІМЕІМІТЕ аманатта 
4. МОІЅЕ ОМТРОТ АТ МРЕВ: 0.3 МОІТЅ КМ5 МАХ. 
5 


МЕГОСІТҮ ОЕ 3 ІМ/БЕС ҮМІТН 20 УСС ЕХСІТАТІОМ АМО 50 К.ІОАР. МЕМ/ 85УЕ | 42 | 121203 | 
. РОМЕК КАТІМС: 1/2 МЛМ АТ 25°С 
ЕРЕЕН аа Е4517-Х 1 МОТ, СОЦ ЕСТІМЕ РОЅІТІОМ 0Е5І6М | 42 | ЕАСІЕ СОРТЕВ5 ІТр 
В. МЕСНАМІСАІ. И ОРАМ“ АБ САІСАЋҮ, АІВЕВТА, САМАРА 
3 } 
25 жәе: | Ш- жаға кеге 
о | МЕС. АРРА. | А 
3. 5НАҒТ КОТАТІОМ: СОМТІМОООЅ МРС. АРРК. шалы ЗНЕЕТ 1 ОҒ 1 
4: ПЕ ТЕСТ: .5 Х 1096 ЕМІ. 5САГЕ СҮСІЕЅ МИТН 30 Х 10^6 АРРКОМЕЮ | = | 5САІЕ 
БІТНЕК СҮСІЕЅ АТ 11 Н2 ӘОРЕКІМРОЗЕПр ОМ ТНЕ ЕО ЅСАГЕ ОЕ АРРА. Т -Ж- |1М0ОТ, СР ДЕ) 


СҮСІЕЅ (2% ОҒ ҒИ. 8ТЕОКЕ АМРМТЦБЕ МІМ) УЛТН А МАХ БЕМАТІОМ РАТЕ СОРҮНОЯТ Ө 202 БҮ ЕАОГЕ СОРТЕКЗ СТО 
ОҒ 0.5% ҒКОМ ОКІСІМАІ. ООТРОТ СОЋМЕ АТ ЕМГ ОҒ ТЕЅТ. 12.12.03 тматтовасоко наноса с сатса оне летата 


ҮМІТТЕН РЕАМІБ5ЮН РНОМ ЕАСІЕ СОРТЕР6 70. 


